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§. 155.
§. 155.
Wirkung  der   elektrischen  Kraft  auf  Elektricitats-
mengen.
Wir betrachten jetzt ein beliebiges elektrisches Kraftfeld, das constant oder mit derZeit veranderlich sein mag, und in diesem Felde sei in einem bestimmten Augenblicke eine Vertheilung der wahren Elektricitat mit der Dichte Q gegeben, die irgend eine Function des Ortes sein kann. Der Einfachheit halber sehen wir hier von flachenhafter Vertheilung der Elektricitat ab.
Wir geben nun einem Theil des Feldes eine infmitesimale Deformation, indem wir den Coordinaten x, y, 2 eines Punktes die Aenderungen §x, dy, 82 ertheilen, von der wir voraus-setzen, dass keine raumliche Dilation stattgefunden babe, dass
also
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sei.
Die raumliche Dichtigkeit Q der Elektricitat verschieben wir zugleich mit dem Kaumpunkte #, y, #, deni sie angehort, so dass an der Stelle x, y, 0 nach der Verschiebung die Dichtigkeit
(2)                     Q       ^—; o x      ^— o y       — o 0
dx          dy          dz
herrscht.
Wir konnen uns diesen Vorgang dadurch veranschaulichen, dass wir uns die Elektricitat als eine incompressible Substanz vorstellen, die aber an verschiedenen Stellen verschiedene Dichtigkeit hat, und dass wir clieser Substanz eine infinitesimala Deformation ertheilen.
Ausserhalb eines begrenzten Raumtheiles x soil die Verschiebung dx, 8y, §0 Null sein.
Die clurch die Formel (2) ausgedriickte Dichtigkeitsanderung konnen wir aber auch durch ein en elektrischen Verschiebungs-vector 83) hervorrufen, und zwar auf unendlich viele verschiedene Arten. Dazu muss die Bedingung erfiillt sein (§. 126) dunn die Normalcompononto 7/n Inmn Durchgangf; durch die FHirho imstotig ilndert, so iat dio Fliic.hij als oino Knorgioquollo xu Letracliton.raft allnuililicli («rlahtncn. Htu dio SjmnnwiK; wiiutcr IUTXU-stollen, muss ein wc-itorcH Xusaitunfiidriickon dor Fcdcr i-rlul^t»n.
